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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου 
λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέ- 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2016 έως 01.01.2017. 

2 Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αριθ. 228/5361/ 
22.01.2018 απόφασής μας, σχετικά με τον «Καθο¬ 
ρισμό ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργί¬ 
ας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη 
ή 24ωρη βάση υπαλλήλων Ορισμένων Υπηρεσι¬ 
ών του Δήμου Λαμιέων». 

3 Μετονομασία της ειδικής μονάδας «Ρινομετρίας» 
σε ειδική μονάδα «Ρινολογίας» της Ωτορινολα- 
ρυγγολογικής Κλινικής, του Τμήματος Ιατρικής, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ.απόφ. 162/2018 (1) 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου 
λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέ- 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2016 έως 01.01.2017. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση την 07.2.2018 η οποία συνεχίστηκε 
την 9.2.2018) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011) 
και ιδίως το άρθρο 68 παρ. 2 εδάφιο (γ), το άρθρο 69 παρ. 
2 εδάφιο (θ) και το άρθρο 91 παρ.1 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της υπ'αριθ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι¬ 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 


Β'379/2010) (εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1096/2011 
(ΦΕΚ Β' 2227/4.10.2011), υπ'αριθ. 526/2013 (ΦΕΚ Β' 
3131/9.12.2013) και υπ' αριθμ. 239/2017 (ΦΕΚ Β' 1549/ 
5.5.2017 και ΦΕΚ Β' 2159/23.6.2017) αποφάσειςτης ΡΑΕ, 
και ιδίως τα άρθρα 45,46, 57,58,59 και 60 αυτού. 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 594/2012 απόφασης της 
ΡΑΕ με θέμα «Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β' 2093/5.7.2012) (εφεξής «Κα¬ 
νονισμός Τιμολόγησης») και ιδίως το άρθρο 7Α αυτού. 

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 339/2016 ΦΕΚ Β' 3181/ 
4.10.2016 απόφασης της ΡΑΕ με θέμα «Αναθεώρηση 
κανονισμού τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων 
του διαχειριστή Εθνικού συστήματος Φυσικού Αερί¬ 
ου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.»)» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ' αριθ. 349/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 3235/7.10.2016), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ¬ 
θρου 88 του ν. 4001/2011 και του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
Β'3181 /04.10.2016), όπως ισχύουν. 

5. Την υπ' αριθμ. 17/2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο¬ 
νται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.02.2013 έως 
01.01.2014» (ΦΕΚ Β' 278/2014). 

6. Την υπ'αριθμ. 308/04.06.2014 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2014 έως 
01.01.2015» (ΦΕΚ Β' 1836/7.7.2014). 

7. Το υπ' αριθ. 083652/12.05.2015 έγγραφο ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-195598/18.5.2015) με θέμα «Υποβολή εισήγησης 
ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό της μοναδιαίας χρέωσης 
αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας και την μεθοδολογία 
ανάκτησης του σχετικού κόστους προμήθειας από τον 
διαχειριστή για την περίοδο 01.01.2015 έως 01.01.2016 
και αποστολή συμβάσης προμήθειας φυσικού αερίου 
για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας», με το οποίο 
ο ΔΕΣΦΑ ενημέρωσε τη ΡΑΕ για την υπογραφή της υπ' 
αριθ. 766/2014 Σύμβασης Προμήθειας Αερίου μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε και ΔΕΠΑ Α.Ε για την αντιστάθμιση του Αερί¬ 
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο 01.04.2015 
08:00-01.01.2016 08:00. 
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8. Την υττ'αριθ. 215/30.06.2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 
01.01.2016» (ΦΕΚ Β' 2722/31.08.2016). 

9. Την υπ' αριθ. 256/10.07.2015 απόφαση ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερί¬ 
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016 (ΦΕΚ Β' 
1728/18.08.2015). 

10. Το υπ' αριθ. 096439/27.07.2016 έγγραφο ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-208925/29.07.2016) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για 
τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας και τη μεθοδολογία ανάκτησης του 
σχετικού κόστους προμήθειας από το Διαχειριστή για 
την περίοδο 01.01.2016 έως 01.01.2017» με το οποίο ο 
ΔΕΣΦΑ ενημέρωσε τη ΡΑΕ α) για την υπογραφή της υπ' 
αριθ. 907/2016 Σύμβασης Προμήθειας Αερίου μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντιστάθμιση του Αερί¬ 
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την περίοδο 01.04.2016 
08:00 -01.01.2017 08:00 και β) για την παράταση της 
διάρκειας της υπ'αριθ. 766/2014 Σύμβασης Προμήθειας 
Αερίου μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντι¬ 
στάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για την 
περίοδο 01.01.2016 08:00 - 01.04.2016 08:00. 

11. Την υπ'αριθ. 132/09.02.2017 απόφαση ΡΑΕ με την 
οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση Μελέτης Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2016 
(ΦΕΚ Β'868/16.03.2017). 

12. Το υπ'αριθμ. 104176/05.04.2017 έγγραφο ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-219804/6.4.2017) με θέμα «Αάάθηάυιτι I της 
υπ'αριθμ. 907/2016 Σύμβασης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ» βάσει της οποίας 
τροποποιείται το άρθρο 7 της εν λόγω σύμβασης λόγω 
εφαρμογής της νέας τιμής του Ειδικού Φόρου Κατανά¬ 
λωσης από 1.1.2017. 

13. Το υπ'αριθμ. 108230/ 04.08.2017 έγγραφο ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-224916/7.8.2017) με θέμα «Ορθή επανάληψη 
εισήγησης ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό της μοναδιαίας 
χρέωσης αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας και τη μεθο¬ 
δολογία ανάκτησης του σχετικού κόστους προμήθειας 
από τον διαχειριστή για την περίοδο 01.01.2016 ΕΩΣ 
01.01.2017». 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Σχετικές Διατάξεις 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2(γα) του άρθρου 68 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. «Έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση φυ¬ 
σικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά 
τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Για το 
σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, 
με διαφανείς διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις 
και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις για 
την αγορά και παράδοση Φυσικού Αερίου.Τις συμβάσεις 
αυτές συνομολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προ¬ 
γράμματος αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιο¬ 


κατανάλωσης από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες 
χρεώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. 
Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε τηρεί χωριστό λογαριασμό αντιστάθμισης 
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2(θ) του άρθρου 69 του ν. 4001/2011, με τον Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ρυθμίζονται ιδίως: «Η διαδικασία 
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλω- 
σης ιδίως αυτή που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και 
τον προσδιορισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών 
απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος κα¬ 
θορισμού των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρή¬ 
στες για την ανάκτηση από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε του κόστους 
αυτού, καθώς και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων 
μέτρων για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά απο¬ 
τελεσματική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η μεθοδολογία και οι 
τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογι¬ 
σμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και 
ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, εγκρίνονται απάτη ΡΑΕ και 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 45 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «... Ως 
Αέριο Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιό¬ 
δου ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που υπολογί¬ 
ζεται ωςτο άθροισμα α) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη 
διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Ιδιο- 
κατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από μετρητικές 
διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης (Φυσικές 
Απώλειες Φυσικού Αερίου)». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 57 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: 
«Ο Διαχειριστής δύναται να συνάπτει μία ή περισσότε¬ 
ρες συμβάσεις για την προμήθεια και παράδοση στο 
ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται 
είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που διεξάγει ο Δια¬ 
χειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 
1 του άρθρου 91 του Νόμου». 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ορίζεται 
ότι: «Η έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντι¬ 
στάθμιση Αερίου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από 
τον Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό του στη 
Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμη¬ 
θευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης 
Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή που το Φυσικό Αέριο 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας εγχύεται στο 
ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν περι¬ 
λαμβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου στις δηλώσεις 
που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο 4». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 58 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
προβλέπεται ότι: «1. Στην περίπτωση κατά την οποία το 
κόστος αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ 
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έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του Διαχει¬ 
ριστή, στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής 
δεν επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες Μεταφοράς για 
την ανάκτηση του κόστους αυτού. 2. Στην περίπτωση 
κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λει¬ 
τουργική δαπάνη του Διαχειριστή στο Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες 
Μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο [60]». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπε- 
ται ότι: «2 Η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυ¬ 
σικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον 
εν λόγω Μήνα και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθ¬ 
μισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του 
Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Νόμου... 
Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και 
μεταβλητό κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής για την 
αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ». 

Β. Παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό 
του κόστους αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και στον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

1) Επειδή, η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη 
Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας. 

2) Επειδή, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Κώδικα Δι¬ 
αχείρισης ΕΣΦΑ, η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται, με απόφαση του Διαχει¬ 
ριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, κατά τρόπο ώστε να 
καλύπτει το πάγιο και μεταβλητό κόστος που υφίσταται 
ο Διαχειριστής για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας του ΕΣΜΦΑ. 

3) Επειδή, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ η έγχυση 
φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθμιση Αερί¬ 
ου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από τον Διαχειρι¬ 
στή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό του στη Σύμβαση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμηθευτής Αερί¬ 
ου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης Μεταφοράς. 

4) Επειδή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 256/10.07.2015 
απόφαση της ΡΑΕ για την έγκριση της Μελέτης Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2016 (σχε¬ 
τικό υπ' αριθ. 9), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 
132/09.02.2017 απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ'αριθ. 11), 
η ΡΑΕ έκρινε, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται 
στις αποφάσεις αυτές, εύλογα τα ακόλουθα: 

Α) Την τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας για το έτος 2016 κατά το μέρος που 
αφορά στη διαδικασία προμήθειας αερίου λειτουργίας 
για το έτος 2016 ώστε: 


ί) Για τη χρονική περίοδο 01.01.20168:00-01.04.2016 
8:00: Ναπαραταθεί η υπ'αριθ. 766/2014 σύμβαση προ¬ 
μήθειας φυσικού αερίου με τη ΔΕΠΑ Α.Ε κατά τρεις μή¬ 
νες σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, για την κάλυψη των 
αναγκών του συστήματος σε Αέριο Λειτουργίας την εν 
λόγω χρονική περίοδο. 

Β) Για τη χρονική περίοδο 01.04.2016 8:00 - 01.01.2017 
8:00: Να συναφθεί νέα σύμβαση προμήθειας φυσικού 
αερίου με την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. η οποία επελέγη ως μει¬ 
οδότης του υπ'αριθ. 555/15 διεθνούς διαγωνισμού, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 
68 του ν. 4001/2011, και την παράγραφο 1 του άρθρου 
57 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για την προμήθεια 
Αερίου Λειτουργίας κατά την αντίστοιχη χρονική περίο¬ 
δο. Σύμφωνα μετην απόφαση της ΡΑΕ (σχετικό υπ'αριθμ. 
11) στην ως άνω σύμβαση προμήθειας θα προβλέπεται 
η έγχυση των απαραίτητων Ποσοτήτων Φυσικού Αε¬ 
ρίου για την αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας από τον 
Προμηθευτή στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που θα 
επιλέγει ο ίδιος ο Προμηθευτής, κατόπιν γνωστοποίη¬ 
σης (σε Ημερήσια βάση) της Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης που παραμένει διαθέσιμη προς το σκοπό 
αυτόν στα εν λόγω Σημεία Εισόδου (Σιδηρόκαστρο και 
Κήποι) εκ μέρους του Διαχειριστή. 

5) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ' αριθ. 13 σχετικό 
έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ την τελική εισήγησή του 
για τον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθ¬ 
μισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2016 
8:00-1.1.2017 8:00, σύμφωνα μετην οποία και με βάση 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: 

Α) Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 08:00 π.μ. 
μέχρι 01.04.2016 08:00 π.μ., το κόστος που υφίσταται ο 
Διαχειριστής για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
ισούται με το άθροισμα του κόστους προμήθειας Αερίου 
Λειτουργίας και παράδοσης αυτού από τον Προμηθευτή 
σε Σημείο/Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ και του κόστους 
για την έγχυση του Αερίου Λειτουργίας από τον Διαχει¬ 
ριστή εντός του ΕΣΜΦΑ. Επομένως, το ως άνω άθροισμα 
περιλαμβάνει: ί)Το κόστος προμήθειας αερίου λειτουρ¬ 
γίας, όπως υπολογίζεται από την ανά μήνα χρέωση του 
Διαχειριστή από τον Προμηθευτή Αερίου Λειτουργίας, 
σύμφωνα με τους όρουςτης υπ'αριθμ. 766/2014 σύμβα¬ 
σης, και Μ) Το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ, το οποίο αφορά 
στην έγχυση του αερίου λειτουργίας από τον Διαχειριστή 
εντός του ΕΣΜΦΑ, ήτοι το άθροισμα του κόστους για τη 
διάθεση/δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδο¬ 
σης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ από τον Διαχειριστή 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, καθώς και του 
κόστους για την ποσότητα φυσικού αερίου που εγχύεται 
από τον Διαχειριστή/ΔΕΣΦΑ μέσω των Σημείων Εισόδου 
Σιδηρόκαστρο και Κήποι για την αντιστάθμιση του αερί¬ 
ου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. 

Β) Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2016,08:00 π.μ. 
μέχρι 01.01.2017 08:00 π.μ., το κόστος που υφίσταται ο 
Διαχειριστής για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
ισούται με το κόστος προμήθειας Αερίου Λειτουργίας 
και παράδοσης αυτού από τον Προμηθευτή μέσα στο 
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ΕΣΜΦΑ. Επομένως το κόστος προμήθειας αερίου λει¬ 
τουργίας υπολογίζεται από την ανά μήνα χρέωση του 
Διαχειριστή από τον Προμηθευτή Αερίου Λειτουργίας 
σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. 907/2016 σύμ¬ 
βασης. 

6) Επειδή, ο Διαχειριστής, μετά υπ'αριθ. 7 και 10 σχε¬ 
τικά έγγραφά του κοινοποίησε στην Αρχή τα αντίγραφα 
των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αερίου 
λειτουργίας για τα δύο διακριτά χρονικά διαστήματα 
του έτους 2016, ήτοι: 

Α) Αντίγραφο της υπ' αριθ. 766/2014 σύμβασης για την 
προμήθεια αερίου λειτουργίας για τη χρονική περίοδο 

1.1.2016 8:00 - 1.4.2016 8:00, και 

Β) Αντίγραφο της υπ' αριθ. 907/2016 σύμβασης που 
σύναψε με τη ΔΕΠΑ ως μειοδότη του υπ' αριθ. 555/15 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αε¬ 
ρίου λειτουργίας για τη χρονική περίοδο 01.04.2016 8:00 
-01.01.2017 8:00. 

7) Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω υποβληθέντα αντί¬ 
γραφα των συμβάσεων η τιμή με την οποία ο Διαχει¬ 
ριστής προμηθεύεται το Αέριο Λειτουργίας από τον 
Προμηθευτή Αερίου Λειτουργίας για τους σκοπούς της 
αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, ήτοι η Τιμή Προμή¬ 
θειας Αερίου Λειτουργίας (ΟΟΕΙΡ) υπολογίζεται ως εξής: 

Α) Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 8:00 - 

1.4.2016 8:00 η τιμή ΟΟΕΙΡ υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον τύπο: 

[οο υρ = οομ +1 ο] (€/μ\λ/γο 

Οπου, 

ΟΟΜ για κάθε Μήνα (ιη) η μοναδιαία τιμή προμήθει¬ 
ας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), στο πλαίσιο 
μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βο¬ 
ρειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές 
προμήθειας πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην 
τελευταία έκδοση του αμέσως προηγούμενου Μήνα 
(ιίπ-1 ) του περιοδικού "105 ΗΕΒΕΝ ΟΙοΕιβΙ ΕΝΟ ΜΒΐΊςθΐ 
Βέροιά", και 

Β) Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2016 8:00 - 

1.1.2017 8:00 η τιμή ΟΟΕΙΡ υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον τύπο: 

[ΟΟυΡ = ΒΡ + 11 ] (€/Μ\Λ/Η) 

Όπου, 

ΒΡ για κάθε Μήνα (ιτι) η τιμή αναφοράς Φυσικού Αερί¬ 
ου στο ΤΤΡ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την τελευταία 
ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ιτι-1) στον 
ιστότοπο του Ευιτ>ρθ3η Εηοι^γ ΕχςΓωηςθ (ΕΕΧ) και συ¬ 
γκεκριμένα στην ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.ςοπι/θη/πη3Γΐ<θί- 
ά3ΐ3/Π3ΪυΓ3ΐ-935/5ρθΐ-ΙΤΙ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρπςθ». 

8) Επειδή, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2016 και τους 
όρους της υπ'αριθμ. 907/2016 σύμβασης προμήθειας 
αερίου λειτουργίας με την οποία ο Διαχειριστής προ¬ 
μηθεύτηκε αέριο λειτουργίας αρχής γενομένης από την 
1.4.2016 η δέσμευση δυναμικότητας για την παράδο¬ 
ση αερίου λειτουργίας από τον Προμηθευτή εντός του 
ΕΣΜΦΑ αποτελεί πλέον ευθύνη του Προμηθευτή. Επο¬ 
μένως, η Τιμή Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας (ΟΟυΡ) 
περιλαμβάνει και την αναλογούσα χρέωση για το κόστος 
χρήσης του ΕΣΦΑ με σκοπό την έγχυση του αερίου λει¬ 
τουργίας εντός του ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή. 


9) Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ως άνω εισήγηση 
του Διαχειριστή. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με 
αυτά, αποφασίζει: 

1) Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και τη Μοναδιαία Χρέ¬ 
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 
01.01.2016 έως 01.01.2017, όπως αυτά αναλύονται στο 
απόσπασμα της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., το οποίο 
έχει ως εξής: 

«...ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τον καθορισμό 
της Μοναδιαίας Χρέωσης Αερίου Λειτουργίας και τη 
μεθοδολογία ανάκτησης του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2016 08:00 
έως 01.01.2017 08:00, εισηγείται: 

1. Κόστος Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2016 08:00 έως 01.01.2017 08:00 

Α. Για την περίοδο 01.01.2016 08:00- 01.04.2016 08:00 

Α.1 Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2016 08:00 έως 01.01.2017 08:00 

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 766/14 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣ¬ 
ΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με 
θέμα: «5υρρΙγ οί ΝβϊογβΙ 035 ΟυΒΠΐίΐγ ΒθηυίΓθά Γογ ϊΓιθ 
ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ 035 ΟίίΒθΐΐίης ίπ ϊΓιθ ΗθΙΙθπίε Ν3ΐυΓ3ΐ 035 
ΤΓ3Π5ΐπί55ίοη 5γ5ΐθΐτι άυπη9 ΐάθ Υθβγ 2015». 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ 035 ΕΙπίΐ 
Ρπεθ - ΟΟΕΙΡ) ορίζεται η τιμή προμήθειας Φυσικού Αε¬ 
ρίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, η οποία 
υπολογίζεται για την περίοδο ισχύος της Σύμβασης σύμ¬ 
φωνα με τον τύπο: 

ΟΟΕΙΡ = 00Μ + 10€/ΜννΗ 

όπου ΟΟΜ για κάθε Μήνα (γπ) η μοναδιαία τιμή προ¬ 
μήθειας Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στο πλαίσιο μακροχρόνι¬ 
ων συμβολαίων προμήθειας χωρών της Βορειοδυτικής 
Ευρώπης, τα οποία βασίζονται στις τιμές προμήθειας 
πετρελαίου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην τελευταία 
έκδοση του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ιτι-1) του πε¬ 
ριοδικού"^^ ΗΕΒΕΝ ΟΙοόΒΐ ΕΝΟ ΜβγΚθϊ ΒθροιΤ"και 10 
€/Μ\Λ/Ει ποσό που προκύπτει από την οικονομική προ¬ 
σφορά του επιλεχθέντος προμηθευτή, στο πλαίσιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Το 00Μ σκέλος που αναφέρεται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά 
ΜΜΒΐυ, μετατρέπεται σε Ευρώ βάσει της "ισοτιμίας ανα¬ 
φοράς Ευρώ - Δολαρίου ΗΠΑ", όπως αυτή ανακοινώνεται 
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (ιη-1). 

Η παραπάνωΤιμή Αερίου Λειτουργίας δεν περιλαμβά¬ 
νει το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ. 

Το Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτά¬ 
ται από τους Χρήστες μέσω του αντίστοιχου τιμολογίου 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1. 

Α.2 Κόστος δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης και Κόστος Ποσότητας για την αντιστάθμιση 
του Αερίου Λειτουργίας 

Από: 

Α) το άρθρο 2 της Σύμβασης 766/14 που αφορά στην 
προμήθεια Αερίου Λειτουργίας για το Έτος 2015, σύμ¬ 
φωνα με το οποίο: 
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"ΑΒΤΚ3ΕΕ 2: 5Ι30ΡΕ ΟΡ 51ΙΡΡΕΥ 

Τήθ ρΓθ5θπΐ (ΙΟΝΤΒΑ(ΙΤ ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ςοηοθΓηε ΐήθ 
5υρρΙγ 3ηά άθΐίνθί-γ ίη ϊΡιθ ΝΟΤ5 Εηΐι-γ Ροίηΐ5 οί ϊΡιθ Ν(3 
Οϋθηΐίΐγ ΓθρυίΓθεΙ ίοι - ϊΡιθ Οίίεθΐΐίης οί ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ 035 
ίη ϊΡιθ ΝβϊιοπβΙ Ν3ΐυΓ31 035ΤΓ3η5Γηί55ίοη 5γ5ΐθΓη άυπης 
ϊΡιθ (ΖοηΐΓΒςΐ Ρθποά 35 ρθΓ ΒΓΐίεΙθ 4 ..." 

Β) την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Δια¬ 
χείρισης ΕΣΦΑ, 

Συνάγεται ότι οι ποσότητες που καθημερινά παραδί- 
δονται από τον Προμηθευτή στα Σημεία Εισόδου του 
ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας δεν 
περιλαμβάνονται στην Τελική Κατανομή του Χρήστη 
που εξυπηρετεί την εν λόγω σύμβαση προμήθειας και 
ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται σε αυτές η αναλογούσα 
χρέωση για παράδοση ποσοτήτων σε Σημείο Εισόδου 
του ΕΣΜΦΑ. Για το λόγο αυτό ο Διαχειριστής δεσμεύει 
Ημερησίωςτμήμα ή το σύνολο της Μεταφορικής Ικανό¬ 
τητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» 
και «Κήποι» το οποίο δεν έχει δεσμευθεί και παραμένει 
διαθέσιμο την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η 
έγχυση φυσικού αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας. Σε περίπτωση όπου η προαναφερθείσα 
Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης δεν είναι επαρκής 
ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει στην επαναγορά 
της απαιτούμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδο¬ 
σης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20ΑΒ του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. 

Το «Κόστος δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Πα¬ 
ράδοσης και Κόστος Ποσότητας για την αντιστάθμιση 
του Αερίου Λειτουργίας» (ΚΜ) περιλαμβάνει το κόστος 
για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης 
στο Σύστημα Μεταφοράς που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ για την 
αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, σύμφωνα 
με την ανωτέρω παράγραφο και το κόστος χρήσης του 
ΕΣΦΑ που εξαρτάται από την ποσότητα φυσικού αερί¬ 
ου που εγχύεται στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω των 
Σημείων Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» για την 
αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. 

Το εν λόγω κόστος ανακτάται από τους Χρήστες μέσω 
του αντίστοιχου τιμολογίου για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.21111. 

Β. Για την περίοδο 01.04.2016 08:00- 01.01.2017 08:00 

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 907/16 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣ- 
ΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. 
με θέμα: «5υρρΙγ οί ΝβϊογβΙ 635 φυΒηΐίΐγ ΒθηυίΓθό ίοι - 
ΐΗθ ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ 0>35 Οίίεθΐΐίης ίη ϊΓιθ ΗθΙΙθηίε Ν3ΐυΓ3ΐ 
035ΤΓ3Π5Γηί55ίοη 5γ5ΐθΐτι άυπης ϊΓιθΥθ3γ 2016» ωςΤιμή 
Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ (335 υηίΐ Ρπεθ - ΟΟΙΙΡ) 
για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή προμήθειας Φυ¬ 
σικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας, 
η οποία υπολογίζεται για την περίοδο ισχύος της Σύμ¬ 
βασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΟυΡ = ΒΡ + 11 €/Μ\Λ/Γι 

όπου ΒΡ για κάθε Μήνα (ιη) η τιμή αναφοράς Φυσι¬ 
κού Αερίου στο ΤΤΓ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την 
τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ιτι- 
1) στον ιστότοπο του ΕυΐΌρθ3η Εηθί-ςγ ΕχεΓίΒηςο (ΕΕΧ) 
και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.ςοιη/θη/ 


ΓΠ3Γΐ<θΐ-ά3ΐ:3/η3ΪυΓ3ΐ-935/5ρθΐ-Γη3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ- 

ρπςθ». 

Η παραπάνω Τιμή Αερίου Λειτουργίας αφορά στην 
τιμή παράδοσης του Αερίου Λειτουργίας μέσα στο Εθνι¬ 
κό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). 

Το Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτάται 
από τους Χρήστες (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58.2) 
μέσω του τιμολογίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λει¬ 
τουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1 

2. «Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας» - Μη¬ 
νιαία Εκκαθάριση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Κώδι¬ 
κα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει «Ο Διαχειριστής υπο¬ 
λογίζει στην αρχή κάθε μήνα την Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου που απαιτήθηκε για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας του αμέσως 
προηγούμενου Μήνα (Ημερήσια Παράδοση Αερίου Λει¬ 
τουργίας)». 

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής κατανέμει την προανα¬ 
φερθείσα ποσότητα στους Χρήστες σύμφωνα με τις 
παράγραφο ΙΑ και 1Β του άρθρου 60 του Κώδικα Δια¬ 
χείρισης ΕΣΦΑ «Με το πέρας κάθε Μήνα, ο Διαχειριστής: 

Α) Κατανέμει την Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας για κάθε Ημέρα του Μήνα αυτού στους Χρήστες 
Μεταφοράς, αναλογικά με την Διακινηθείσα Ποσότητα 
κάθε Χρήστη Μεταφοράς την αντίστοιχη Ημέρα 

Β) Υπολογίζει τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που κατανε- 
μήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με την 
περίπτωση Α) κατά το Μήνα αυτό» 

και χρεώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς με τιμολόγιο 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, το οποίο αποτελείται 
από τα ακόλουθα: 

Α. Για την περίοδο 1.1.2016 08:00 -1.4.2016 08:00: 

Για την περίοδο 1.1.2016 08:00 -1.1.2017 08:00 ο Δια¬ 
χειριστής επιβάλλει στο Χρήστη χρέωση που υπολογί¬ 
ζεται ως το άθροισμα της χρέωσης για την Προμήθεια 
Αερίου Λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 κα¬ 
τωτέρω και της χρέωσης για το κόστος δέσμευσης Με¬ 
ταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και το κόστος χρήσης 
του ΕΣΦΑ που εξαρτάται από την ποσότητα αερίου για 
την Αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 κατωτέρω. 

1. Χρέωση για την «Προμήθεια Αερίου Λειτουργίας» 

Το κόστος προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτάται 

από κάθε Χρήστη από το γινόμενο της κατανεμηθείσας 
σε αυτόν Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας με την μονα¬ 
διαία χρέωση ΟΟυΡ. 

2. Χρέωση για το «Κόστος δέσμευσης Μεταφορικής 
Ικανότητας Παράδοσης και Κόστος Ποσότητας για την 
Αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας» 

Ο Διαχειριστής ανακτά το «Κόστος δέσμευσης Μετα¬ 
φορικής Ικανότητας Παράδοσης και Κόστος Ποσότητας 
για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας» μέσω της 
αντίστοιχης χρέωσης για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικα¬ 
νότητας Παράδοσης για την αντιστάθμιση του Αερίου 
Λειτουργίας (ΚΜ), η οποία υπολογίζεται ανά Ημέρα και 
για κάθε Χρήστη ως εξής: 
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ά\=ν 

ά2=ν 


ΚΜ<" !) : 

= Σ ΚΜ Μ1 +Σ ΚΜ Μ2 


^ 1=1 

ά2=\ 


ΚΜλ* 

= ΣΔΜ ς „· 

■ΔΕ^ 

• 1/366+ ΣΕΜ Σί<5 

και 




κμ λ , 2 

- μτε Σ( , 

■ΔΕ25 

+ ςεμ Σ! ,·δε^ 


Όπου 


■ ΔΕ“; + ΣΔΜ Κ „ · ΔΕΪ · 1/366 + ΣΕΜ Κ „ 
+ ΜΤΕ κ „ ·ΔΕ^ + ΣΕΜ κ „„ -ΔΕ^' 


• ΔΕ Κ,?;Γ 


άΐ : οι ημέρες του εκάστοτε μήνα της περιόδου 01.01.2016 08:00-01.04.2016 08:00 με τιμές 
από 1 έως ν (ν<31) όπου ο Διαχειριστής δέσμευσε Μεταφορική Ικανότητα για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 

ά2 : οι ημέρες του εκάστοτε μήνα της περιόδου 01.01.2016 08:00-01.04.2016 08:00 με τιμές 
από 1 έως ν (ν<31) όπου ο Διαχειριστής προχώρησε σε επαναγορά Μεταφορικής Ικανότητας 
Παράδοσης για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 

ΣΔΜ Σί(5 : ο Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο 
Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» για το 2016 

ΣΔΜ Κ;;;γ : ο Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο 
Εισόδου «Κήποι» για το 2016 

ΣΕΜ Σ;5 : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου 
«Σιδηρόκαστρο» για το 2016 

ΣΕΜ Κ;;;γ : ο Συντελεστής Χρέωσης Ποσότητας Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» για 
το 2016 

ΔΕ^ : η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 

Μεταφοράς ] την Ημέρα ό 1 και η οποία είχε εγχυθεί μέσω του Σημείου Εισόδου 
«Σιδηρόκαστρο». Στην περίπτωση όπου την ημέρα 01, ο Διαχειριστής έχει προβεί και σε 
επαναγορά Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για την αντιστάθμιση του Αερίου 
Λειτουργίας το ΔΕ^ υπολογίζεται από τον τύπο : 

Α. όταν η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς] την Ημέρα αυτή>ΔΕ^ τότε 

ΔΕ^'ίΙ = (Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς ] την Ημέρα αυτή - ΔΕ^) 

Β. όταν η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς] την Ημέρα αυτή<ΔΕ^> τότε ΔΕ^ = 0 


ΔΕ^: η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 

Μεταφοράς ] την Ημέρα (Π και η οποία είχε εγχυθεί μέσω του Σημείου Εισόδου «Κήποι». 
Στην περίπτωση όπου την ημέρα άΐ, ο Διαχειριστής έχει προβεί και σε επαναγορά 

Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας το 
ΔΕ^ υπολογίζεται από τον τύπο : 
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Α. όταν η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς] την Ημέρα αυτή>ΔΕ^ τότε 

ΔΕ= (Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς ] την Ημέρα αυτή - ΔΕ^ Τ ) 

Β. όταν η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 
Μεταφοράς] την Ημέρα αυτή<ΔΕ^, τότε ΔΕ^]]" = 0 

ΜΤΕ ΣίΛ : το μοναδιαίο τίμημα επαναγοράς κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 20ΑΒ για την 
επαναγορά Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» 

ΜΤΕ Κ///Τ : το μοναδιαίο τίμημα επαναγοράς κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 20ΑΒ για την 
επαναγορά Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εισόδου «Κήποι» 

ΔΕ?£ : η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 

Μεταφοράς ] την Ημέρα ά2 κατόπιν της διαδικασίας της επαναγοράς στο Σημείο Εισόδου 
«Σιδηρόκαστρο» 

ΔΕ^: η Ημερήσια Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε στο Χρήστη 

Μεταφοράς ] την Ημέρα ιΙ2 κατόπιν της διαδικασίας της επαναγοράς στο Σημείο Εισόδου 
«Κήποι» 

Η κατανομή στους Χρήστες (]) της Ημερήσιας Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας κατόπιν της διαδικασίας 
της επαναγοράς (ΔΕ^ ώ ' και ΔΕ^ 7 ") γίνεται αναλογικά με την Διακινηθείσα Ποσότητα κάθε Χρήστη 
Μεταφοράς την Αντίστοιχη Μέρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή το « Κόστο; Δέσμευσης Μεταφορικές Ικανότητας Παράδοσή και 
Κόστος Ποσότητας για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας» θα ανακτάται από τους Χρήστες ιιε 

απολογιστικά στοιγεία δεν συνυπολογίζεται Συντελεστής Χρέιοσης Βραγυγρόνιας Σύμβασης για τις 

ηιιέρες άΐ (δηλ. Β=1). 

Β. Για την περίοδο 1.4.2016 08:00 -1.1.2017 08:00: 

Για την περίοδο 1.4.2016 08:00 -1.1.2017 08:00 ο Διαχειριστής επιβάλλει στο Χρήστη χρέωση για την Προμήθεια 
Αερίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο της κατανεμηθείσας στο Χρήστη Ποσότητας Αερίου 
Λειτουργίας με την μοναδιαία χρέωση ΟΟΙΙΡ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 


Αριθμ. 1818/39363 (2) 

Συμπλήρωση-Τροποποίηση τηςαριθ. 228/5361/ 
22.01.2018 απόφασής μας, σχετικά μετον «Καθο¬ 
ρισμό ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργί- 
αςτις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη 
ή 24ωρη βάση υπαλλήλων Ορισμένων Υπηρεσι¬ 
ών του Δήμου Λαμιέων». 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί¬ 
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 


Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α72010) και ιδίως των άρθρων 
6 και 280. 

β)του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα¬ 
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/ 
Α72007) και ιδίως των άρθρων 36 και 171. 

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε- 
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/ 
Α728.06.2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση 
θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β 
του άρθρου 7. 

δ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε¬ 
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ¬ 
λες διατάξεις» (Α' 47). 
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ε) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α'21). 

2. Την αριθμ. 27524/18-10-2015 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοι¬ 
κήσεων (Β' 2364). 

3. Την αριθμ. 44466/17-12-2015 απόφαση - Προκήρυ¬ 
ξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσω¬ 
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡ- 
Κ465ΦΘΕ-ΡΙΦ). 

4. Την αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα 
του Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250). 

5. Τις διατάξειςτου άρθρου 3 της από 26-08-2015 πρά¬ 
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 102). 

6. Τις διατάξειςτου άρθρου 8 παρ.4 εδάφιο γγ τουπ.δ. 
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α' 231). 

7. Το αριθ. 76389/7-12-2017 έγγραφο του Δήμου Λα- 
μιέων, με συνημμένη την αριθ. 539/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 25/04-12-2017), ανα¬ 
φορικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και 
λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς 
και κατά το Σάββατο ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου. 

8. Την αριθ. 228/5361/22.01.2018 απόφασή μας περί 
έγκρισηςτης αριθ. 539/2017 απόφασης Δημοτικού Συμ- 
βουλίου.(ΦΕΚ 366/τ. Β78.02.2018) 

9. Το αριθ. 10214/12.03.2018 έγγραφο του Δήμου 
Λαμιέων, με συνημμένη την αριθ. 105/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 7/5.03.2018), 
αναφορικά μετηνΤροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 
539/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κατ' 
εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης εργασίας και καθιέ¬ 
ρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων 
υπηρεσιών του Δήμου.» 

10. Την αριθ. 8735/02.03.2018 βεβαίωση της οικο¬ 
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, περί ύπαρξη 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2018, για την κάλυψη πρόσθετων αμοιβών μονί¬ 
μων υπαλλήλων, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε-Συμπληρώνουμε την αριθ. 228/5361/ 
22.01.2018 απόφασή μας, περί έγκρισης της αριθ. 
539/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Λαμιέων, αναφορικά με την «Καθιέρωση 24ωρης λει¬ 
τουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέ¬ 
σιμες ημέρες, καθώς και κατά το Σάββατο του Τμήματος 
Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης-Συντήρησης 
Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προ¬ 
στασίας του Δήμου Λαμιέων», ειδικότερα ως προς το 
σκέλος που αφορά στην πρόβλεψη στους αντίστοιχους 
ΚΑ. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, 
και την συμπλήρωση αυτού, με τον Κ.Α. 35.6012.0001 
«Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρα¬ 
σίνου» ποσού 1.000,00 €. 


Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 228/5361/22.01. 2018 
απόφασή μας. 

Η ισχύς των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της 
απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λαμία, 22 Μαρτίου 2018 
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 


Αριθμ. 435/8942 (3) 

Μετονομασίατης ειδικής μονάδας «Ρινομετρίας» 
σε ειδική μονάδα «Ρινολογίας» της Ωτορινολα- 
ρυγγολογικής Κλινικής, του Τμήματος Ιατρικής, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί¬ 
ου Πατρών. 

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τις διατάξεις: 

α)Του άρθρου 28παρ. 2,3 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 
τ. Α'). 

β) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ. Α'), οι 
οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 τ. Α'). 

2. Το π.δ. 292/1993 (ΦΕΚ 130/τ. Α') «Περί ιδρύσεως Κλι¬ 
νικών στοΤμήμα Ιατρικήςτου Πανεπιστημίου Πατρών». 

3. Το π.δ. 287/1996 (ΦΕΚ 200/1996 τ. Α') «Περί συμπλή¬ 
ρωσης διατάξεων του ΠΑ. 292/1993». 

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συνεδρίαση 682/11.12.2017). 

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 132/1.3.2018). 

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: 

Τη Μετονομασία της ειδικής μονάδας «Ρινομετρίας» 
της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, του Τμήματος Ια¬ 
τρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών, σε ειδική μονάδα «Ρινολογίας» στην οποία λει¬ 
τουργούν οι υπομονάδες: Ρινομανομετρίας και Ακουστι¬ 
κής Ρινομετρίας, Οσφησιομετρίας, Αλλεργικής Ρινίτιδας 
και Παθήσεων Ρινός-Παραρρινίων. 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει απάτη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 22 Μαρτίου 2018 
Η Πρύτανης 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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